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				Nombramientos, situaciones e incidencias

				DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

				5191

				RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se resuelve la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de la plaza de Subdirector/a de la Subdirección Técnica de Osalan.

				De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.3.a) de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca y en la Base Cuarta de la Resolución de 1 de octubre de 2020 (BOPV n.º 205, de 19 de octubre de 2020), de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Subdirector/a de la Subdirección Técnica de Osalan,

				DISPONGO:

				Primero.– Nombrar a D. Francisco Javier Inda Ortiz de Zarate, Subdirector de la Subdirección Técnica de Osalan, código 512006, n.º de dotación 3.

				Segundo.– Dicho nombramiento surtirá efectos económicos y administrativos desde el día 23 de noviembre de 2020.

				Tercero.– Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

				En Barakaldo, a 23 de noviembre de 2020.

				La Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales,

				MARÍA LOURDES ISCAR REINA.
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